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WŁADYSŁAW ZDUN 


przeżywszy lat 51, 


po dlugich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 20 Lipca 1898 r. o godzinie 6 wieczór. 
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W ciezkim zalu pozostala zona wraz z corka zaprasza Krewnych, Przyjaciol, Znajomych 
i pobozna Publicznosc na obrzed pogrzebowy, ktory sie odbedzie w Piatek dnia 22 Lipca b. r. 
o godzinie 4-tej po południu z domu żałoby przy ulicy Basztowej |. 19, wprost na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Drukiem A. Słomskiego w Krakowie 


